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PREFACE 


This publication is a compilation of subsurface pressure data for oil 
wells reported to the Board during the period|] April 1987 to 30 June 
1987. Acceptable pressures with the exception of those recorded in 
confidential pools are included. 


The tabulated pressure data have been converted by the 0il Department 
staff to correspond with the established datum depth of each pool. 


The Board would appreciate being informed of any errors or ommissions. 


June 1987 
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ARP 
AST 
ALL 
ASTL 
BPS 
BEWS 
BLIZE 
BWS 
BCH 
CDN 
CAN 
CARN 
CWS 
CHAM 
CGT 
DIXON 
DOC 
DYNA 
FAIL 
FWS 
FLINT 
FWL 
GPCL 
GEO 
GIL 
GLEN 
HAI 
HRL 
HIL 
HDHS 
KMK 
KNTW 
KYLE 
LOS 
LEE 
LEMAY 
LONK 
LYLE 
LYNES 
MCAL 
MORR 
NWS 
OGT 
OWPS 
OWSL 
OTIS 
RW 
RAPID 
RORY 
SABRE 


KEY TO ABBREVIATIONS 


Service Companies 


Alberta Rose Pressures Ltd. 
Alberta Subsurface Tools Ltd. 
ALL - West Wireline Services Ltd. 
Almech Sub - Surface Tools Ltd. 
Baker Production Services 

Bews Wireline Services Ltd 
Blize Wireline Ltd. 

Bonnett's Wireline Service 
Burch Wireline Services 
Canadian Wireline Services Ltd. 
Can West Wireline Services Ltd. 
Carnwood Wireline Service 
Challenger Wireline Service Ltd. 
Chambers 

Computalog Gearhart Ltd. 

Dixon Wireline Services 

DOC Services Ltd. 

DYNA Well Test Ltd. 

FAI Well Services Ltd. 

Fish Wireline Service 

Flint Engineering & Construction 
Foothills Wireline Ltd. 

Genco Pressure Control Ltd. 

Geo Services Inc. 

Gilmac Pressure Ltd. 

Glengarry Pressure Control Ltd. 
Haidey & Associates Inc. 

Halvar Resources Ltd. 

Harvey Instruments Ltd. 

Hawkes Down Hole Services Ltd. 
KMK Wireline Services 

Knight Testing & Wireline Ltd. 
E.S. Kyle Instruments Ltd. 
Labattes Oilfield Service 

Lee Tool Service 

Lemay Holdings 

Lonkar Services Ltd. 

Lylton Services Ltd. 

Lynes United 

McAllister Instrumentation Ltd. 
Morr - Mac Oil Tool Ltd. 
Northland Wireline Services Ltd. 
Oil & Gas Techno Service Ltd. 
Oilwell Pressure Surveys (OPSCO) 
Olsen Well Services Ltd. 

Otis Pressure Control, Inc. 

Ran Wal Instruments Ltd. 

Rapid Wireline Services 

Rory's Oilfield 

Sabre Wireline Services 


SALM Salmon Wireline Services 


SCBR Schlumberger Canada Ltd. 

SRL Score Resources Ltd. 

SCOTT Scott Oilfield Services 

SENCO Senco Flow Control Ltd. 

SHLD Shield 

SPSL Slickline Pressure Surveys Ltd. 
SWS Solid Wireline Services 

SONA Sona Dyne 

ss Sperry Sun 

STICA Stica Wireline Ltd. 

SWL Stoney's Wireline Ltd. 

TATE TRI~Alta Tool Ltd. 

TECH TRI-ENER-TECH Petroleum Services Ltd. 
TPCL Twylight Pressure Control Ltd. 
VWS Vallet Wireline Services Ltd. 
WESCO WESCO Wireline Service Ltd. 

WEL W. E. Lyons Oil Well Service Ltd. 
WILCO Wilco Wireline Services 

WW Wildcat Wireline Service 

ZSL Zentech Services Ltd. 


Operator/Owners 


ABER Aberford Resources Ltd. 

AEC AEC Oil & Gas Company 

AGIP : AGIP Petroleum 

ALEDO Aledo Oil & Gas 

ALTAN Altana Exploration Co. 

ALTEX ALTEX Resources Ltd. 

AMER Amerada Minerals Corp. of Canada Ltd. 
AMOCO Amoco Canada Petroleum Company Ltd. 
ANAD Anadarko Petroleum of Canada 

ANDER Anderson Exploration Ltd. 

ARBOL Arbol Energy Ltd. 

BLUE Bluesky Oil & Gas Ltd. 

BRIDG Bridges Energy Resources Ltd. 

BUMP Bumper Development Corporation Ltd. 
CNEL Canadian North West Energy Ltd. 
CDOXY Canadian Occidental Petroleum Ltd. 
CPCL Canadian Petroleum Company Ltd. 

cS Canadian Superior 

CANT Canterra Energy Ltd. 

CARL Carlyle Energy Ltd. 

CHMPL Champlin Petroleum Co. 

CHAUV Chauvco Resources Ltd. 

CHEV Chevron Canada Resources Ltd. 

CIM Cimarron Engineering Ltd. 

CON Conoko Canada Limited 

COSEK Coseka Resources Ltd. 

COT Cotton Petroleum Corp. 


CRES Crescendo Oil & Gas 


Dekalb Petroleum Corp. 
Devnic Res. Ltd. 

Dome Petroleum Ltd. 

Erskine Resources Ltd. 

Esso Resources Canada Ltd. 
Forest Oil Corp. 

General American, Oils Ltd. 
Gulf Canada Resources Inc. 
Home Oil Co. Ltd. 

J. Me. Huber Corporation 
Husky Oil Operations Ltd. 
Inverness Petroleum Ltd. 
Kerr McGee Corporation 

Ladd Exploration Company 
Luscar Ltd. 

Merland Explorations Limited 
Mobil O11 Canada Ltd. 
Murphy Oil Co. Ltd. 

Norcen Energy Resources Ltd. 
North Canadian Oils Limited 
NSM Resources 

Oakwood Petroleums Ltd. 
Ocelot Industries Ltd. 
PanCanadian Petroleum Ltd. 
PanContinental Oil Limited 
Pembina Resources Limited 
Pen West Petroleum Ltd. 
Petro-Canada Inc. 

Petrorep Canada Ltd. 

Placer Cego Petroleum Div. 
Poco Petroleums Ltd. 
Renaissance Resources Ltd. 
Samedan Oil of Canada Inc. 
Sceptre Resources Ltd. 
Signalta Resources Ltd. 
Silverton Resources Ltd. 
Strand Oil & Gas Ltd. 
Sulpetro Ltd. 

Summit Resources Ltd. 
Suncor Inc. 

Sundance Oil Canada Ltd. 
Targol Resources Ltd. 
Texaco Canada Resources Ltd. 
Trans Canada Resources Ltd. 
Ultramar Oil & Gas Canada Ltd. 
Unicorp Resources Ltd. 
Unocal Canada Ltd. 

Vikor Resources Ltd. 
Voyager Energy Co. 

Wellore Resources Ltd. 
Westburne Petroleum & Minerals 
Westcoast Petroleum Ltd. 
Westmin Resources Ltd. 


Ltd. 


ACF At Casing Flange 


AWS Acoustic Well Sounder 

BU Build-up Survey 

BUT Build-up Tandem Run 

DSI Diagnostic Services, Inc. 
DWG Dead Weight Gauge (surface recorder) 
E Estimated 

EMP Electronic Memory Probe 
EXT Extended (2 months) 

FLO Flowing 

FO Fall-off Survey 

FOT Fall-off Tandem Run 

G Gas Well 

GI Gas Injector 

INF Interference Test 

INT Initial 

MOS Months 

No Nitrogen Tube Survey 

OBS Observaton Well 

PG Poor Chart 

PS Pressure Survey 

PERMA Perma Gauge 

REJ Rejected 

SEG Segregation Test 

S Static 

SI Solvent Injector 

SL String, No.) 1 

Sys String No. 2 

SEN Bottom Hole Pressure Sentry Survey 
SUS Suspended Well 

£ Tandem Run 

TVD True Vertical Depth 

WDW Water Disposal Well 

WI Water Injector 

WIT Water Injector - Tandem Run 
WKS Weeks 


YR Year 
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